RELAÇÃO ENTRE ESCALAS E CAMPOS HARMONICOS 


Curso: Teclado 
Professor: Murilo Barbosa 


Além de escala maior e menor temos também modos menores harmônicos e 
melódicos, ou seja a gente tem 3 escalas menores. 
Vamos entender a relação que uma escala tem com a outra e isso vai te 
ajudar muito na hora de improvisar. 
Primeiramente uma escala é um conjunto de notas, a maioria das escalas 
possuem 7 notas, e cada uma dessas 7 notas são colocadas em graus' 
ou seja 7 notas é igual a 7 graus' 


ESCALA DE C 
E E = 
pooo aw av V ve vir 


Se tocarmos essa escala com os intervalos de terça, isso nos ajudará a 
entender a sonoridade de cada grau, chamamos isso de empilhamentos de 
terça. 

Tocando assim vamos gerar as triades... 


ESCALA DE C 


vil" 


RARA 
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TETRADES 


E interessante vocé conhecer as triades que se formam no campo harmónico 
maior e menor, mas vamos falar agora das tétrades! 
Que é quando adicionamos uma extensáo a cada uma dessas triades, 
as tétrades sáo mais usadas principalmente em harmonia popular. 


CAMPO HARMÔNICO DE C MAIOR 


Bm7/5b 
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Outro campo harmônico muito conhecido é o menor natural, a escala 
menor natural veio da escala maior. 
Se tocarmos a escala maior a partir do VI’, teremos a escala menor natural, 
Toda escala maior tem dentro dela uma escala menor relativa, partindo do 
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CAMPO HARMÓNICO MENOR 


Mesmo partindo do VI” da escala maior, a escala menor tem 
intervalos diferentes, vamos dar o exemplo no Campo de Dó Menor Natural 


Dm7/5b  Eb7M Ab7M Bb7 


T [d EE P > | 


Diferente do campo harmônico maior o campo menor natural não tem o V7' 
que é chamado de Dominante, ou seja ele que prepara para a volta para o | 
Quando chegamos no V’ do campo menor natural o acorde tocado e um 
acorde menor, sem dominância. 
Pra ter essa relação de Dominância do V’ para o |” no campo menor eles 
alteraram uma nota da escala, é a chama de sensivel no caso o VII’ 
Chamando a assim de Menor Harmonica. 
Vamos aos intervalos dessa escala 
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CAMPO HARMÔNICO MENOR HARMÔNICO 


Cm7M Dm7/5b  Eb7M/58 Fm7 G7 Ab7M Bº 


bp a EE Eo 4 


CAMPO HARMÔNICO MENOR MELÓDICO 


A escala menor melódica tem de diferente da escala maior apenas a terça, 
ao invés de ser terça maior ela passa a ser menor. 
Essa escala também é conhecida como Menor Bachiana 
Vamos aos intervalos dela... 


Cm7M 7 Eb7M/5% Am7/5b  Bm7/5b 


ee H E Fo | 


Essa escala vai ser muito util na hora de improvisar, estuda bastante todas 
elas para ter maior fluência no instrumento. 


PROGRESSÃO l° - VI? - II? - V? 


C7M Am7 Dm7 G7 
A | | ' ; Dó Maior 
Cm7 Ab7M Dm7/5b Gm7 
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